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emerytowany dyrektor Państwowego Seminarium Nauczycielskiego, odznaczony 
Złotym Krzyżem Zasługi i KrzyZem Kawalerskim Orderu „Polonia Restituta“ 


urodzony dn. 3 sierpnia 1887 r. w Krzeszewicach, opatrzony Sw. Sakra- 
mentami, zmarł w Krakowie dnia 25 września 1953 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim do grobowca 

rodzinnego nastąpi w poniedziałek dnia 28 bm. o godzinie 3 po południu, 

o czym zawiadamiają Krewnych, Przyjaciół, Kolegów i Znajomych w gle- 
bokim smutku pogrążeni: 

córka, zięć, wnuczka, siostra, brat i rodzina. 


Nabożeństwo żałobne 


odpraw'one zostanie we wtorek dnia 29 b. m. o godzinie 8-mej rano 
w kościele OO. Pijarów, przy ul. św. Jana w Krakowie. 


